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Dr mel. DORDAN MAKO 


asystent Szpitala sw. Lazarza 


przeżywszy lat 28, zmarł Śmiercią tragiczną dnia 3-go czerwca 1934 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie we Środę dnia 6 b. m. o godzinie 10 rano 
w kaplicy na cmentarzu rakowickim, poczem nastąpi eksportacja wprost do grobu, na które-to smutne 
obrzędy w nieutulonym żalu pozostali bracia, siostra i rodzina zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Zna- 


POGRZEBOWY CONCORDIA" 
JAN A WO LN EGO Drukarnia Związkowa w Krakowie, ul. Mikołajska 13 


Kraków, pl. Szezepański 2. — Tel. 103-31. 
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